NORWEGIAN 
“NASTY” 


BRITISH 
‘FEROCITY” 


HISTEP - 


BEAM 24’6” MAIN ENG. 2-NAPIER DELTIC (DIESEL) 
DRAFT 6’7” TOTAL H.P. - 6,200 (CONT. 4,800} 
DISPL. 74.0 TON AUX. ENGINE - NONE HULL MAT.-WOOD 


kK ae f : les - 18 


BEAM 20°3”° MAIN ENG. 4 (DIESEL) - 
DRAFT 6’0” TOTAL H.P. - 4,800 


Ly DISPL. 66.5 TON AUX. ENGINE - UNKNOWN HULL MAT. - WOOD 


kK 83'¢" —______| CREW - 
APPROX. 16 


BEAM 24°1” MAIN ENG. 4 PACKARD (GASOLINE) 
DRAFT 64” TOTAL H.P. - 10,000 (CONT. 8,000) 
DISPL. 89.5 TON AUX. ENGINE - NONE HULL MAT. ALUM. 


kK————— 95» —______}J 


CREW - 18 


BEAM 23°5” MAIN ENG. 2 BRISTOL PROTEUS (G. TURBINE) 


DRAFT 6°3” TOTAL H.P.- 7,000 (CONT. 5,600) HULL MAT. - Woop SME 


DISPL. 85.0 TON AUX. ENGINE - 2 DAIMLER DIESELS 
e——_____ 90°38” —__—___ 
CREW « 16 


BEAM 19’ ’ MAIN ENG. (2) FT-12 PRATT WHITNEY GAS TURBINES 
DRAFT 5’ TOTAL HP 6200 AUX. ENG. (2) 300 HP DIESELS 


DISPL. 60 TON LOADED 


HULL MAT.-ALUMINUM 
30 TON LIGHT 


E 45 KNOTS 
450 NM. @ 4/ KNOTS 


) #3 KNOTS 
475 NM. @ Cpr 


ml 78 KNOTS 
$90 Mi. @ 35 KNOTS: 


aoe KNOTS 


2000 MI, 


400 Mi, @ 
OMS en KNOTS 


K———— 70’ ——___ CREW - 5 800 Mi 


OMI.@ 3100M@ + 
SSKNOTS —_I4-IB KNOTS } 


